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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου του κτηρίου, που βρίσκε¬ 
ται στην πάροδο Γκούσγκου 6 του ρυμοτομικού σχεδίου 
Άργους Ορεστικού (Ν. Καστοριάς) και καθορισμός ει¬ 
δικών όρων δομήσεως αυτού. 1 

Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου, κτιρίου που βρίσκεται 
στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου (Ιωαννίνων) και καθορισμός 
ειδικών όρων δομήσεως αυτού...2 

Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου του κτιρίου, που βρί¬ 
σκεται στην οδό Τατοίου αριθ. 70 του ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου Κηφισιάς (Αττικής) και επιβολή ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης στο κτίριο αυτό.3 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΙΑ.ΤΑΓΜΑΤΑ 


Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου του κτιρίου, που βρίσκε¬ 
ται στην πάροδο Γκούσγκου 6 του ρυμοτομικού σχεδίου 
Άργους Ορεστικού (Ν. Καστοριάς) και καθορισμός ει¬ 
δικών όρων δομήσεως αυτού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κ.λ.π.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
κοι συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» και ει¬ 
δικότερα τα άρθρα 79 (παρ. 6), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Νόμου 622/1977 «περί 
εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδο- 
σιν οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων, κ.λ.π.» 

(ΦΕΚ 171/Α) και 80. 

3. Την υπ* αριθ. οικοθ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή 
απόφαση των Τπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - 
τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνω- 
μοδοτικής Αποφασιστικής αρμοδιότητος Υπουργείου Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» 
(ΦΕΚ 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 5. 


4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υ¬ 
πουργείου Χωτοταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Φ. 
Ε.Κ. 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

5. Την από 17.4.1984 εισήγηση αιτιολογημένη έκθεση 
της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλον¬ 
τος (Γ.7). 

6. Την αριθ. 242/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

7. Την αριθ. 398/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οι¬ 
κισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Χαρακτηρίζεται σαν διατηρητέο το κτίριο που βρί¬ 
σκεται στην πάροδο Γκούσγκου 6 του ρυμοτομικού σχεδίου 
Άργους Ορεστικού του Ν. Καστοριάς, όπως φαίνεται με 
διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμα¬ 
κα 1 : 200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευ- 
Ούνσεοις Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθ.52434/84 
πράξη του και που αντίτυπό του δημοσιεύεται συνοπτικά 
με το παρόν Διάταγμα. 

2. Σαν διατηρητέο κτίριο ορίζεται το αρχικό, καθώς και 
οι εναρμονιζόμενες σ’ αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι 
όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα τμήμα¬ 
τα, που αλλοιώνουν η είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Ο 
χαρακτηρισμός των τμημάτων που δεν παρουσιάζουν ενδια¬ 
φέρον ή είναι ξένα ή αλλοιώνουν το κτίριο και είναι δυνατό 
ή επιβάλλεται να αφαιρέθούν πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ; (Ε.Ε. 

Α.Ε.). ... 

3. Στο χαρακτηριζόμενο σαν διατηρητέο κτίριο απαγο¬ 
ρεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των 
επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του, 
όσο και αυτού του ίδιου του κτιρίου εκτός από τα στοιχεία 
της.παρ. 2 του άρθρου αυτού που επιτρέπει ή επιβάλλει.η. 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α. 
Ε.) την αφαίρεσή τους. ., 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς 
του χαρακτηριζομένου σαν διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι 
βασικές αρχές της σύνθεσης του κτιρίου και δεν Θίγονται τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού σαν διατητητέα 
στοιχεία του. 

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε επιγραφής 
ή διαφήμισης επάνω στις στέγες και προστεγάσματα του 
κτιρίου. · 


ι 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Στις προσόψεις του κτιρίου επιτρέπεται η τοποθέτηση 
μόνο επιγραφών, οι οποίες όμως δεν πρέπει να καλύπτουν, 
αλλοιώνουν ή καταστρέφουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής 
ρυθμολογίας των όψεων, όπως επίσης και λειτουργικά στοι¬ 
χεία του κτιρίου. 

Η στερέωση των επιγραφών γίνεται με τρόπο που να μη 
προκαλείται μόνιμη βλάβη στα παραπάνω στοιχεία. 

Οι επιγραφές δεν πρέπει να εξέχουν από την επιφάνεια 
της όψης που τοποθετούνται περισσότερο από είκοσι εκα¬ 
τοστά (0,20) του μέτρου, εκτός από το σήμα φαρμακείου 
και ιατρείου (σταυρός) που μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα, 
χωρίς όμως να προεξέχει οποιοδήποτε σημείο του, περισσό¬ 
τερο από ογδόντα εκατοστά (0,80) του μέτρου από αυτή. 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική 
γλώσσα και να αναγράφουν μόνο το όνομα του ενδιαφερομέ¬ 
νου. Επιτρέπεται η αναγραφή μαζί με την Ελληνική και 
ξενόγλωσσης, που μεταφράζει την Ελληνική με τον όρο ότι 
τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα Ελ¬ 
ληνικά. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότερες από μία 
επιγραφές στην ίδια όψη ή προστίθεται νέα επιγραφή, εξε¬ 
τάζεται η συνολική, στην πρόσοψη τοποθέτηση και σύνθεση 
των επιγραφών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί η Αρχή να 
επιβάλλει τροποποιήσεις στις επιγραφές που ήδη υπάρχουν, 
για να επιτευχθεί αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι πα¬ 
ραπάνω τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της εγκεκριμένης 
μελέτης στους ενδιαφερομένους. 

Τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν, στις κύριες 
όψεις, στις στέγες, στο δώμα, στα προστεγάσματα και γενι¬ 
κά σε οποιοδήποτε σημείο των προσόψεων του οικοπέδου του 
„ κτιρίου, όπως σταθερά ή κινητά προστεγάσματα (τα σταθερά 
εφόσον δεν αποτελούν αρχιτεκτονικό στοιχείο της αρχικής 
μορφής των κυρίων όψεων), διαφημίσεις φωτεινές ή μη, 
επιγραφές που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος διατάγματος, φωτοβόλοι σωλ.ήνες, πρέπει να αφαιρε- 
θούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος Διατάγματος. 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε. 
Α.Ε.) μπορεί να εγκρίνει τη διατήρηση παληών επιγραφών, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος 
εφόσον αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα επιγραφών της 
εποχής των παραδοσιακών κτιρίων στα οποία ανήκουν. 

6. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των 
όψεων του χαρακτηριζομένου με το παρόν Διάταγμα σαν 
διατηρητέου κτιρίου. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχι¬ 
τεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρονες 
λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και ανε¬ 
παρκών στοιχείων για το ίδιο το κτίριο πρέπει να λαμβά- 
- νεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγε- 
,. νής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών κτιρίων 
του άμεσου περιβάλλοντος. 

— 7. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του 

διατηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτο¬ 
νικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να επιβάλλει κατά την 
ανοικοδόμηση του την πιστή ανακατασκευή του κτιρίου εξ 


ολοκλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής του, βάσει στοι¬ 
χείων που αποδεικνύουν την μορφή του πριν από την κατα¬ 
στροφή. 

Η ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέ- 
πουν την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου. 

8. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό 
του διατηρητέου κτιρίου ή και στον περιβάλλοντα χώρο του 
όπως και για την τοποθέτηση επιγραφής απαιτείται η έκδο¬ 
ση αδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενα¬ 
σκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

9. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων του διατηρητέου 
κτιρίου ανά δέκα (10) έτη. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να εγκρίνει την 
παράταση του χρονικού αυτού ορίου εφόσον κρίνει ότι οι 
όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση ύστερα από σχετική 
εισήγηση της Πόλχοδομικής Υπηρεσίας. 

10. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης, 
ανέγερσης και οποιαδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής με την 
εφαρμοδή του παρόντος Δ/τος επιβάλλεται η υποβολή στην 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) 
προμελέτης σε κλίμακα'1 :100 που συνοδεύεται από τεχνι¬ 
κή περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του κτιρίου (γε¬ 
νικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του περιβάλλοντος 
χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της 
πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακα- 
τασκευών κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών. Μετά την 
προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 1 : 50 για 
τα σχέδια λ.επτομερειών με πλήρη καταγραφή διαστάσεων 
και άλλων πληροφοριών. Η μελϊτη συνοδεύεται από φωτο¬ 
γραφίες των σχετικών λεπτομερειών σε περίπτωση αποκα¬ 
τάστασης επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, περιγραφή 
υλικού, χρωματολ,όγιο και τεχνική περιγραφή εργασιών. 

11. Κάθε εργασία που εκτελείται όπως και η τοποθέτηση 
επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Διατάγματος είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις 
περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις του Γ.Ο.Κ. εκτός 
από την επιβολή προστίμου. Σε περίπτωση εκτέλ.εσης αυθαι¬ 
ρέτων εργασιών επιβάλλεται η αποκατάσταση των αλλοιω¬ 
μένων στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου στην αρχική του 
μορφή μέχρι και την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου σε 
περίπτωση ολ.οσχερούς καταστροφής του. 

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Διατάγμα¬ 
τος επιβάλλεται η διοικητική ποινή του προστίμου που προ- 
βλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 947/1979. 

' Άρθρο 2. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημιρίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια¬ 
τάγματος. λ, 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΒΡΟΤΑΞΙΑΙ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤ*Η* 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


( 2 ) 


Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου, κτιρίου που βρίσκεται στα 
Άνω Πεδινά Ζαγορίου (Ιωαννίνων) και καθορισμός ει¬ 
δικών όρων δομήσεως αυτού. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λ. 
π.» της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθη¬ 
καν καί συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ./το: 8/1973 «περί ΓΟΚ» και 
ειδικότερα τα άρθρα 79 (παρ. 6) όπως αυτή αντικαταστάθη- 
κε με την παράγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 «περί 
εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδο- 
σιν οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π.» 

(Φ.Ε.Κ. 171/Λ) και 80. 

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή από¬ 
φαση των Τπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδό¬ 
τησής Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (Φ. 
Ε.Κ. 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 5. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 ((περί ,συστάσεως Υ¬ 
πουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Φ. 
Ε.Κ. 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 


5. Την από 27.5.1983 εισηγητική έκθεση της Διευ- 
Ούνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος. 

6. Την υπ’ αριθ. 342/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

7. Την υπ’ αριθ. 396/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 


1. Χαρακτηρίζεται σαν διατηρητέο το κτίριο, ιδιοκτησίας 
Σταματίας Κουρμαντζή, που βρίσκεται στα Άνω Πεδινά 
Ζαγορίου (Ιωαννίνων) όπως φαίνεται με μαύρη διαγράμμι¬ 
ση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 100, 
που έχει Θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως 
Πόλε ο δομικών Εφαρμογών με την υπ αριθ. Γ. 52431/1984 
πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με 
το παρόν Διάταγμα. 


2 . · Σαν διατηρητέο κτίριο ορίζεται το αρχικό καθώς και 
οι εναρμονιζόμενες μ* αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι 
όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα τμήμα¬ 
τα που αλλοιώνουν ή είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Ο 
χαρακτηρισμός των τμημάτων που δεν παρουσιάζουν ενδια¬ 
φέρον ή είναι ξένα ή αλλοιώνουν το κτίριο και είναι δυνατό ή 
επιβάλλεται να αφαιρεθούν πραγματοποιείται από την Επι¬ 
τροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) 

3. Στο χαρακτηριζόμενο σαν διατηρητέο κτίριο απαγορεύ¬ 
εται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί 
μέρους αρχιτεκτονικών ή 'διακοσμητικών στοιχείων του, 
όσο και αυτού του ιδίου του κτιρίου εκτός από τα στοιχεία 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου που επιτρέπει ή επιβάλλει 
η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε. 
Α.Ε.) την αφαίρεσή τους. 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς 
του χαρακτηριζομένου σαν διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι 
βασικές αρχές της σύνθεσης του κτιρίου και δεν θίγονται τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σαν διατη¬ 
ρητέα στοιχεία του. 

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε επιγρα¬ 
φής ή διαφημίσεως επάνω στις στέγες και προστεγάσματα 
του κτιρίου. 


6. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των ό¬ 
ψεων του χαρακτηριζομένου με το παρόν Διάταγμα σα/ δια¬ 
τηρητέου κτιρίου. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται λαμ-' 
βάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχι¬ 
τεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρο¬ 
νες λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και 
ανεπαρκών στοιχείων για το ίδιο κτίριο πρέπει να λαμβά- 
νεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγε¬ 
νής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών κτιρίων 
του άμεσου περιβάλλοντος. 

7. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφή 5 εου δια¬ 
τηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
^'^ΎΧ ου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να επιβάλλει κατά την ανοι¬ 
κοδόμησή του την πιστή ανακατασκευή του κτιρίου εξ ολο¬ 
κλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής του, βάσει στοι¬ 
χείων που αποδεικνύουν την μορφή του πριν απϊ την κατα¬ 
στροφή. 

8. Ο ποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό 
του διατηρητέου κτιρίου ή και στον περιβάλλοντα χώρο 
του, εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτε¬ 
κτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

9. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων του διατηρητέου 
κτιρίου ανά δέκα (10) έτη. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να εγκρίνει την 
παράταση του χρονικού αυτού ορίου, εφόσον κρίνει ότι οι 
όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση ύστερα από σχετική 
εισήγηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας^ 

10. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης 
ανέγερσης και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής 
με την εφαρμογή του παρόντος Δ/τος επιβάλλεται η υποβο¬ 
λή στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Ε.Α.Ε.) προμελέτης σε κλίμακα 1 : 100 που συνοδεύεται 
από τεχνική περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του 
κτιρίου (γενικές τμημάτων και λεπτομερειών) και του περι¬ 
βάλλοντος χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των 
αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυ¬ 
χόν ανακατασκευών, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών. 
Μετά την προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 
1 : 50 για τα σχέδια λεπτομερειών, με πλήρη καταγραφή 
διαστάσεων και άλλων πληροφοριών. Η μελέτη συνοδεύεται 
από φωτογραφίες των σχετικών λεπτομερειών σε περίπτωση 
αποκατάστασης επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, περι¬ 
γραφή υλικού, χρωματολόγιο και τεχνική περιγραφή εργα¬ 
σιών, 

11. Κάθε εργασία που εκτελείται όπως και η τοποθέτηση 
επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Δ/τος είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις περί αυ¬ 
θαιρέτων κατασκευών διατάξεις του Γ.Ο.Κ., εκτός από την 
επιβολή προστίμου. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης αυθαιρέτων εργασιών επιβάλλε¬ 
ται η αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων του δια¬ 
τηρητέου κτιρίου στην αρχική του μορφή μέχρι και την πλή¬ 
ρη ανακατασκευή του κτιρίου σε περίπτωση ολοσχερούς 
καταστροφής του. 

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Δ/τος 
επιβάλλεται η διοικητική ποινή του προστίμου· που προβλέ- 
πεται από την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 947/1979. 

Άρθρο 2. . 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια¬ 
τάγματος. ' 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1984 -- 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ! ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠεΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΙ 

ΑΝΤΟΝΙΟΖ ΤΡΙΤΖΗΖ 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ · ~α~¥ψ·πίθο 
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(3) 

Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέου του κτιρίου, που βρίσκεται 

στην οδό Τατοίου αριθ. 70 του ρυμοτομικού σχεδίου Κη¬ 
φισιάς (Αττικής) και επιβολή ειδικών όρων και περιο¬ 
ρισμών δόμησης στο κτίριο αυτό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κ.λ.π.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν και ειδικότηρα το άρθρο 9. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» και ει¬ 
δικότερα τα άρθρα 79 (παρ. 6) όπως αντικαταστάτηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Νόμου 622/1977 «περί 
εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν 
οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
171/Α) και 80. 

3. Την αριΟ. οικ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - τροποποίηση 
και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής Απο¬ 
φασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικι¬ 
σμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ 767/Β) 
και ειδικότερα το άρθρο 5. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υ¬ 
πουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Φ. 
Ε.Κ. 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

5. Την από 24.1.1984 εισήγηση αιτιολογημένη έκθεση 
της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλον- 
τος (Γ7). 

6. Την αριθ. 50/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

7. Την αριθ. 366/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Χαρακτηρίζεται σαν διατηρητέο το κτίριο που βρίσκε¬ 
ται στο υπ αριθ. 292 οικοδομικό τετράγωνο του ρυμοτομικού 
σχεδίου Κηφισιάς (Αττικής) και ειδικότερα στην οδό Τα- 
τοΐου 70, όπως φαίνεται με διαγράμμιση στο σχετικό πρω¬ 
τότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 5000, που θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμο¬ 
γών με την υπ’ αριθ. Γ. 49004/1984 πράξη του και· που συ¬ 
νοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα. 

2. Σαν διατηρητέο κτίριο ορίζεται το αρχικό, καθώς και 

οι εναρμονιζόμενες μ’ αυτό μεταγενέστερες προσθήκης, όχι 
όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα τμήματα 
που αλλοιώνουν ή είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Ο χαρα¬ 
κτηρισμός των τμημάτων που δεν πορουσιάζουν ενδιαφέρον 
η είναι ςένα ή αλλοιώνουν το κτίριο και είναι δυνατόν ή επι¬ 
βάλλεται να αφαιρςθούν πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). ' 

3. Στο χαρακτηριζόμενο σαν διατηρητέο κτίριο απαγο¬ 
ρεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των 
επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του, 
όσο και αυτου του ίδιου του κτιρίου εκτός από τα στοιχεία 
της παρ. 2 του άρθρου αυτού που επιτρέπει ή επιβάλλει η 
Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α. 
Ε.). 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα¬ 
ταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση 
και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς 
του χαρακτηριζομένου σαν διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι 
βασικές αρχές της σύνθεσης του κτιρίου και δεν θίγονται τα 

• αναφερόμενα στην παρ. 2 γον άρθρου αυτού σαν διατηρητέα 
στοιχεία τον, 


5. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των 
όψεων του χαρακτηριζομένου με το παρόν διάταγμα σαν δια¬ 
τηρητέου κτιρίου. Π αποκατάσταση πρέπει να γίνεται λαμ- 
βάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στο κτίριο αρχιτεκ¬ 
τονικά και διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρονες 
λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και ενε- 
παρκών στοιχείων για το ίδιο το κτίριο πρέπει να λαμβά- 
νεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγε¬ 
νής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών κτιρίων 
του άμεσου περιβάλλοντος. 

6. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του δια- ! 

τηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού | 
Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) μπορεί να επιβάλλει κατά την ανοι¬ 
κοδόμηση του την πιστή ανακατασκευή του κτιρίου εξ ολο¬ 
κλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής του, βάσει στοι¬ 
χείων που αποδεικνύουν την μορφή του πριν από την κατα- . 
στροφή. ’ . 

Η ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν 
την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου. - 

7. Οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό 
του διατηρητέου κτιρίου ή και στον περιβάλλοντα χώρο του, 
εγκρίνεται από την Εηρτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). 

8. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων του διατηρητέου 
κτιρίου ανά δέκα (10) έτη. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α·Ε.) μπορεί να εγκρίνει την 
παράταση του χρονικού αυτόν ορίου, εφόσον κρίνει ότι οι 
όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση ύστερα από σχετική 
εισήγηση της αρμοδίας Πολεοδνμικής Υπηρεσίας. 

9. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης, 
ανέγερσης- και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής με “ 
την εφαρμογή του παρόντος Δ/τος επιβάλλεται η υποβολή 
στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε. 
Ε.Α.Ε.) προμελέτης σε κλίμακα 1 100 που συνοδεύεται · 
από τεχνική περιγραφή των εργασιών, φωτογραφίες του 
κτιρίου (γενικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του πε¬ 
ριβάλλοντος χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των 
αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυ¬ 
χόν ανακατασκευών, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών. 
Μετά την προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 

1 : 50 για τα σχέδια λεπτομερειών με πλήρη καταγραφή 
διαστάσεων και άλλων πληροφοριών. 

Η μελέτη συνοδεύεται από φωτογραφίες των σχετικών 
λεπτομερειών σε περίπτωση αποκατάστασης επί μέρους 
αρχιτεκτονικών στοιχείων, περιγραφή υλικού, χρωματολό- 
γιο και τεχνική περιγραφή εργασιών. 

10. Κάθε εργασία που εκτελείται κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος διατάγματος είναι αυθαίρετη και 
υπόκειται στις περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις του 
Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» εκτός από την επιβολή προ¬ 
στίμου. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης αυθαιρέτων εργασιών επιβάλ¬ 
λεται η αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων του 
διατηρητέου κτιρίου στην αρχική του μορφή μέχρι και την 
πλήρη ανακατασκευή των όψεων σε περίπτωση ολοσχερούς 
καταστροφής τους. 

11. Απαγορεύονται κάθε είδους επιγραφές και διαφημίσεις 
σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου όπως προσόψεις, δώματα, 
περίφραξη καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο του ακι¬ 
νήτου ή μπροστά από αυτόν/ Για υφιστάμενες επιγραφές 
και διαφημίσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πα¬ 
ρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών για την απομάκρυνση 
τους. Επιτρέπονται μόνο όι ϊίεριορισμένων διαστάσεων πι¬ 
νακίδες που πληροφορούν γι* τη χρήση των χώρων του κτι- · 
ρίου και που τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή 
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αλλοιώνουν την μορφή και το χώρο του ακινήτου κατά την Στον Υπουργό. Χωροταξίας, Οικισμού και Περι3ί> · 
κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου λοντοε αναθέτουμε τη δημοσίευσή και εα-έ/,ερη,του,.παεόν- 
(Ε.Ε.Α.Ε.). Στους παραβάτες των διατάξεων του, παρόντος τος Διατάγματος. 

Διατάγματος επιβάλλεται η υπό της .παρ. 1 του άρθρου 60 

του Ν. 947/1979 προβλεπόμενη διοικητική ποινή του προ- Αθήνα, 13 Αυγουστου 1984, 

σΤ ^ 0υ · Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Άρθρο 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δη- 0 ΥΠ0ΥΡΓ0Χ ΧΩΡ0ΤΑΞΙΑ1 ΟΙΚΙΙΗΟί ΚΑΙ περιβάλλοντος 

μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
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